HP Pavilion t740.pt Photosmart PC 







HP recomenda o Microsoft® Windows® XP 



• Microsoft® Windows® XP Home Edition 

• Processador Intel® Pentium® 4 3,0 GHz com 
tecnologia Hyperthreading 

• 512 MB SDRAM DDR 

• 160 GB Unidade de disco rigido (7200 rpm) 

• NVIDIA® GeForce™ FX 5200 
1 28 MB de memoria video 

• Unidade de DVD 16x max. 

• Gravador de dvd ±R/ ±RW 8x max., camada 
dupla 

• Interface de rede 10/100BT 

• Interface IEEE 1 394 FireWire® 



Leitor de placa de memoria 9 em 1 



HP Pavilion t740.pt Photosmart PC 




HP recomenda o Microsoft® Windows® XP 



Sistema operativo 


Microsoft® Windows® XP Home Edition 


Processador 


Processador Intel® Pentium® 4 3,0 GHz com tecnologia 
Hyperthreading 

800MHz Velocidade de bus, 1 024 KB de cache de 
nivel 2 

Chipset Intel® 848P 


Memdria 


512MB SDRAM DDR 
2 sockets DIMM 
Memoria max.: 2 GB 


Armazenamento 


1 60 GB Unidade de disco rigido (7200 rpm) 
ind, particao de 5 GB para recuperacao da sistema 
Unidade de DVD 1 6x max. 

Gravador de dvd ±R/ ±RW 8x max., camada dupla 
Leitor de placa de memoria 9 em 1 


Comunicacao 


Modem de 56 k, de alta velocidade 
Interface de rede 10/100BT 


Video 


NVIDIA® GeForce™ FX 5200 
1 28 MB de memoria vfdeo 


Som 


Preparado para som de surround (envolvente) de 6 
canais 

(Altifalantes fornecidos com Monitores) 


Acessorios 


Teclado e scroller mouse PS/2 

Monitores (adquiridos separadamente): HP Pavilion 
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t2J04 LCD de ZS pol. com altitalantes mtegrados 
HP Pavilion fl904 LCD de 19,0 pol. com altifalantes 
externos 

HP Pavilion f 1 723 LCD de 17,0 pol. com altifalantes 
integrados 

HP Pavilion f 1 523 LCD de 1 5,0 pol. com altifalantes 
integrados 

Estao disponiveis suportes de ancoragem de camara 
para camaras HP Photosmart e estacoes de ancoragem. 
Pra obter mais informacao, visite: 
www.myhardwarechoice.com (apenas serao cobradas 
taxas de envio e de manipulacao) 


Portas e Expansibilidade 


2 baias externas para unidades opticas, 2 baias internas 
para unidades de disco rigido 

1 AGP 

3 PCI (2 PCI livres) 

7 portas USB 2.0 (3 frontais) 

2 portas FireWire-IEEE-1 394 (1 frontal) 
Portas frontais de audio 

Safda de TV 


Informacao adicional 


P/N: PN180AA #AB9 
UPC/EAN code: 829160617848 


Peso 


Fora da caixa: 1 8 kg 
Embalado: 21 kg 


Dimensdes 


Fora da caixa: 381 x 191 x 410 mm 
Embalado: 590 x492 x305 mm 



Garantia 



Software 



Internet e Online 



Servieo e Suporte 



O produto pode diferir das imagens mostradas. © 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A informacao contida 
neste documento esta sujeita a alteracoes sem aviso previo. As unicas garantias para os produtos e servicos da HP estao 
definidas nas declaracdes de garantia express que acompanham tais produtos e servicos. Nada refendo neste documento 
pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP nao sera responsavel por quaisquer erros tecnicos ou 
editoriais ou omissoes contidos neste documento. 



2 anos, com recolha e devolucao, em pecas e 
mao-de-obra. 

Esta disponivel urn terceiro ano de garantia 
para obter mais informacao: 
www.hp.com/ pt/extensao-de-garantia 



Microsoft® Works 6.0 
Microsoft® Internet Explorer 6.0 
Microsoft® Outlook® Express 
Adobe® Acrobat Reader 5.0 
InterVideo WinDVD Creator 
Sonic™ RecordNow CD/DVD 
Microsoft® MovieMaker 2 
HP Image Zone 

Microsoft® Windows® Media Player 9 
Apple iTunes 

InterVideo WinDVD SE com Leitura de Dolby Digital 



Acesso facil a Internet 



Guia do utilizador do HP Pavillion online 
Ajuda HP 

Particao de recuperacao do HP Pavilion (incluindo a 
possibilidade de recuperar separadamente o sistema, 
aplicacoes e controladores) 

Reatribuicao opcional de particao de recuperacao 
Ferramenta de criacao de CD/DVD de recuperacao 
Symantec™ Norton Antivirus™ 2004 (60 dias de 
actualizacao gratuita online) 

Symantec™ Norton Personal Firewall™ 2003 (60 dias 
de actualizacao gratuita online) 
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